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本报北京1月4日讯　今天大雾又笼罩北京首都机场。
6时10分，奥地利OS591航班空中盘旋17分钟后备降大连，
机场当时的能见度为50米。首都机场29架出港飞机、22架
进港飞机被迫延误。



首都机场工作人员采取各项措施安置滞留人员，用周
到服务稳定了乘客情绪。



11时左右，首都机场航班正常，10时35分跑道视程RV
R350米以上，云高30米以上，航班能正常进出港。
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